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ĐÈ SỐ 10 ĐÈ THỊ MINH HỌA NĂM 2021 THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ 
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
Môn thi thành phần: VẬT LÝ 
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát để 


Mã đề: 010 


Câu 1 (NB). Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho 
A. thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ. 
B. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng. 
Œ. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó. 
D. tốc độ dịch chuyên điện tích tại điểm đó. 
Câu 2 (NB). Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn không phụ thuộc trực tiếp vào 


A. độ lớn cảm ứng từ. B. cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn. 

C. chiêu dài dây dẫn mang dòng điện. D. điện trở dây dẫn. 
Câu 3 (NB). Một kính hiển vi có các tiêu cự vật kính và thị kính là fỊ và f2. Độ dài quang học của kính là 
ö. Người quan sát có mắt không bị tật và có khoảng cực cận là D. Số bộ giác G của kính hiển vi khi ngắm 
chừng ở vô cực được tính bằng biêu thức nào.sáu đây? 


g-Š5% gì Ít .. 


2U _ðp 
A.  Đ“ B8 ðöD c ĐÐ/ ".-. 


Câu 4 (NB). Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = Acos(œt+'®) thì có vận tốc tức 
thời: 


A. v= -Aøsin(œt+ ®) B. v= Aoœcos(@t+ ®) 
C.v= Aœ2sin (œt+®) D. v= -Aøcos(œt+?) 
Câu 5 (NB). Cường độ dòng điện không đôi được tính bởi công thức: 
I=Si =# I=uii=w I=g.ñ=gj. 
A.. + t g.?=ø8t=g (05 Đà Si. ah su 
í=¬:=Š5 
D. Ẹ t 
Câu 6 (NB). Biêu thức tính cơ năng của một vật dao động điều hoà: 
4 4 
2 2 E=m@°“— E=mœ-—— 
A.E=mø^A. B.E=m“o. C. 2 D. 2 


Câu 7 (NB). Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có sự gặp nhau của 

A. hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha, cùng biên độ. 

B. hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha không đổi. 

C. hai dao động cùng chiều, cùng pha. 

D. hai sóng chuyển động ngược chiều nhau. 
Câu 8 (TH) . Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ là AI và A2. Biên độ dao 
động tổng hợp của hai dao động trên có giá trị lớn nhất bằng 


g2 g2 
Ä,Ý.””?) BUAj », C.2AI. — D.2A¿. 


Câu 9 (NB). Sóng dọc là sóng có phương dao động của các phần tử môi trường và phương truyền sóng hợp 
với nhau Ì góc 
A.0 B.90 c.18Ữ7  p.45, 
Câu 10 (NB). Trong dao động điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không thay đổi 
theo thời gian? 
A. Lực kéo về; vận tốc; năng lượng toàn phần. B. Biên độ; tần số; năng lượng toàn phần. 
Œ. Động năng; tần số; lực kéo về. D. Biên độ: tần số; gia tốc. 
Câu 11 (NB). Điều kiện để có thể hình thành sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố định có chiều dài l là: 
kÀ (2k+1)Ä 
A.I=k. BI= 2. CI=(@k+IUA. DI=ẽ 2 — 
Câu 12 (NB). Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là NỊ và 
Na. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng UỊ vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai 
đầu cuộn thứ cấp đề hở là U2. Hệ thức đúng là 
U MU MU NM ÚC NHAN 
`. cố ` € 2š 'Ấ;  p.E.« Ẳ 


Câu 13 (TH). Âm do một chiếc đàn bầu phát ra 
A. nghe càng cao khi mức cường độ âm càng lớn. 
B. có độ cao phụ thuộc vào hình dạng và kích thước hộp cộng hưởng 
C. nghe càng trầm khi biên độ âm càng nhỏ và tần số âm càng lớn. 
D. có âm sắc phụ thuộc vào dạng đồ thị dao động của âm. 
Câu 14 (VDT). Một cái loa có công suất 1 W khi mở hết công suất, lấy 7 =.3;14. Cường độ âm tại điểm 
cách nó 400 cm có giá trị là 
A.5. 10) W/m2. B. 5 W/m”. C.5.10Wm” — D.5mW/m”. 
Câu 15 (THỊ). Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, biện pháp nhằm nâng cao hiệu suất truyền tải được 
áp dụng rộng rãi nhất là 
A. giảm chiều dài dây dẫn truyện tải. B. chọn dây có điện trở suất nhỏ. 
C. tăng điện áp đầu đường dây truyền tải. — D. tăng tiết diện dây dẫn. 
Câu 16 (NB). Biên độ dao động cưỡng bức của hệ không phụ vào 
A. pha ban đầu của ngoại lực cưỡng bức. 
B. hệ số ma sát giữa vật và môi trường. 
Œ. biên độ của ngoại lực cưỡng bức. 
D. độ chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức với tần số dao động riêng của hệ. 
Câu 17 (THỊ). Công suất tỏa nhiệt của một mạch điện Xoay chiều phụ thuộc vào 
A. Điện trở thuần của mạch B. Cảm kháng của mạch 
Œ. Dung khang của mạch D. Tổng trở của mạch 
Câu 18 (NB). Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của nó có 
A. cùng khối lượng, khác số nơtron. B. cùng số notron, khác số prôtôn. 
C. cùng số prôtôn, khác số nơtron. D. cùng số nuclôn, khác số prôtôn. 
Câu 19 (THỊ). Khi nói về quang điện, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Chất quang dẫn là chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi bị 
chiếu ánh sáng thích hợp. 
B. Điện trở của quang điện trở giảm khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào. 
Œ. Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài vì nó nhận năng lượng ánh sáng từ 
bên ngoài. 
D. Công thoát êlectron của kim loại thường lớn hơn năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết 
trong chất bán dẫn. 
Câu 20 (THỊ). Trong máy quang phố lăng kính, chùm sáng sau khi đi qua ống chuẩn trực của máy là chùm 
sáng 


A. phân kì. B. song song. Œ. song song hoặc hội tụ. D. hội tụ. 
Câu 21 (THỊ). Tia tử ngoại có bước sóng: 


A. không thê đo được. B. nhỏ hơn bước sóng của tia X. 
Œ. nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím. D. lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ. 
Câu 22 (THỊ). Tắt cả các phôtôn truyền trong chân không có cùng 


A. tần số. B. bước sóng. C. tốc độ. D. năng lượng. 


Câu 23 (NB). Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết 

A. tính cho một nuclôn. B. tính riêng cho hạt nhân ấy. 

Œ. của một cặp prôtôn-prôtôn. D. của một cặp prôtôn-nơtrôn (notron). 

1 

Câu 24 (TH). Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết rằng ULo= 2 UCo. So với dòng điện, hiệu điện 
thế tại hai đầu đoạn mạch sẽ: 

A. Cùng pha. B. Sớm pha. C. Trễ pha. D. Vuông pha. 
Câu 25 (VDT). Đặt điện áp u=Uocos(100zt-z/12) V vào hai đầu đoạn mạch mắc nói tiếp gồm điện trở 
cuộn cảm và tụ điện thì cường độ dòng điện qua mạch là i=locos(100xt+z/12) A. Hệ số công suất của đoạn 
mạch bằng: 

A.0,50 B.0,87 Œ. 1,00 D.0/71 
Câu 26 (TH). Nguyên tắc của việc thu sóng điện từ dựa vào: 


A. hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch UC 

B. hiện tượng bức xạ sóng điện từ của mạch dao động hở 

Œ. hiện tượng giao thoa sóng điện từ 

D. hiện tượng hấp thụ sóng điện từ của môi trường 
Câu 27 (VDT). Trong mạch chọn sóng của một máy thụ vô tuyến điện, bộ cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi 
từ ImH đến 25mH. Đề mạch chỉ bắt được các sóng điện từ có bước sóng từ 120m đến 1200m thì bộ tụ điện 
phải có điện dung biến đồi từ 

A. I6pF đến I60nF.  B.4pF đến lópE. C. 4pF đến 400pFE. D. 400pF đến 160nF. 


: ạ=105 cos| 2.1011 5] Go. 
Câu 28 (VDT). Một mạch LC dao động điêu hòa với phương trình Biêt L = 


1mH. Hãy xác định độ lớn điện dung của tụ điện. Cho T” =10. 


A.25pFE B.25nH C.LHF D.1pF 
Câu 29 (VDT). Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li 
độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ (cm) là: 


x (cem] 


A. x=5cos(2mt-12) B. x=S5cos(2nt†72) Œ. x=5cos(mtt1⁄2) D.x=5cosmt 
Câu 30 (VDT). Đặt điện áp xoay chiều u=20012cos100mt V vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm 
10~*10~° 


thuần có độ tự cảm L = 1/z H và tụ điện có điện dung C= 2z 2z E mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện hiệu 
dụng trong đoạn mạch là 

A.2A. B. 1,5 A. C. 0,75 A. D.22 A. 
Câu 31 (THỊ). Dải quang phổ liên tục thu được trong thí nghiệm về hiện tượng tán sắc ánh sáng trắng có 
được là do 


A. lăng kính đã tách các màu sẵn có trong ánh sáng trắng thành các thành phần đơn sắc. 


B. hiện tượng giao thoa của các thành phần đơn sắc khi ra khỏi lăng kính. 
Œ. thủy tinh đã nhuộm màu cho ánh sáng. 
D. ánh sáng bị nhiễu xạ khi truyền qua lăng kính. 
Câu 32 (VDT). Thực hiện giao thoa Y-âng với ánh sáng trắng có bước sóng từ Ö:3ŠHmqgán 0,76nm_ với 
hai khe có khoảng cách là 2mm và D = 2m. Hãy xác định bê rộng quang phô bậc 3? 


A. 1,14mm B. 2,25mm Œ. 0,35mm D. Đáp án khác 
Câu 33 (VDT). Truyền một công suất 500 kW từ một trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây một 
pha. Biết công suất hao phí trên đường dây là 10 kW, điện áp hiệu dụng ở trạm phát là 35 kV. Coi hệ số 
công suất của mạch truyền tải điện bằng 1. Điện trở tổng cộng của đường dây tải điện là 

A.55O B. 490 C. 380 D. 52O 


Câu 34 (VDT). Năng lượng của êlectron trong nguyên tử hiđrô được tính theo công thức: š 1; 
n =l,2.3.--- Hỏi khi êlectron chuyên từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nó phát ra một phôtôn có bước sóng là 
bao nhiêu? 


A. 02228 pg 028181 @_ 0,1281I p._ 01218 


Câu 35 (VDT). Kim loại làm catốt của tế bào quang điện có công thoát 3,45 eV. Khi chiếu vào 4 bức xạ 
điện từ có À1=0,25um, À12=0,4um, À3=0,56um; À4=0,2um thì bức xạ nào xảy ra hiện tượng quang điện 


A.M,M B.^AI1,24 Œ. À1, À2, À4 D. cả 4 bức xạ trên. 
Câu 36 (VDT). ””PO có chu kì bán rã 138 ngày, ban đầu có 20g. Hỏi sau 100 ngày còn lại bao nhiêu hạt? 
A.10g  B.121g C. 11,2g D.5g 


Câu 37 (VDC). Hai nguồn sóng kết hợp, đặt tại A và B cách nhau 20'em dao động theo phương trình u = 
acos(œt£) trên mặt nước, coi biên độ không đôi, bước sóng X= 3 cm. Gọi O là trung điểm của AB. Một điểm 
năm trên đường trung trực AB, dao động cùng pha với các nguồn A và B, cách A hoặc B một đoạn nhỏ nhất 
là 


A.l2cm B.I0cm Œ. 13.5cm D. I5cm 


Câu 38 (VDC). Trong thí nghiệm giao với khe Y-âng. Nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc: màu tím 


sáng trung tâm có II cực đại giao thoa của ánh sáng đỏ. Sô cực đại giao thoa của ánh sáng màu lục và màu 
tím giữa hai vân sáng liên tiêp nói trên là: 


. GIữa hai vân sáng liên tiêp giông màu vân 


A. 15 vân lục, 20 vân tím B. 14 vân lục, 19 vân tím 

Œ. 14 vân lục, 20 vân tím D. 13 vân lục, 18 vân tím 
Câu 39 (VDC). Một máy biến áp lí tưởng lúc mới sản xuất có tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn sơ cấp và thứ 
cấp bằng 2. Sau một thời gian sử dụng do lớp cách điện kém nên có X vòng dây cuộn thứ cấp bị nối tắt; vì 
vậy tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng 2.5. ĐỀ xác định X người ta quấn thêm vào cuộn 
thứ cấp 135 vòng dây thì thấy tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng 1,6, số vòng dây bị nối 
tắt là: 

A.x= 40 vòng B. x = 60 vòng 

Œ. x = §0 vòng D.x= 50 vòng 
Câu 40 (VDC). Một chất điểm M có khối ượng m = 20g dao động điều hòa, một phần đồ thị của lực kéo về 
theo thời gian có dạng như hình vẽ, lấy m” 10, Dựa vào đồ thị suy ra phương trình dao động của chất điểm 


là 


x =Soo| 2m =7 lm x=l0eos| 4m em 


A. B. 


x=Soo| 2n E lạm x=10eos| 4m:  lem 


C. D. 


Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 
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Chuyên đề em độ kien hỏi 
_... ¬ ha 
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nhân 
nờiryễn tử 
Đến tích, điện | 1 
DỤNG điện | 1 
E "im 


Dòng điện 


trong các môi 
trường 


Tâm mm đm[s 
Khúc xạ ánh 
n8 


sá 
Mắt và các 
dụng cụ quang 
học 


HƯỚNG DÂN GIẢI CHI TIẾT 
Câu 1.C 


Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho €. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó. 
Câu 2.D 


Độ lớn lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn được tính theo công thức F = BI H sin ơ 
Câu 3.D 
D 
c5 
Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ởvôcực 
Câu 4.A 
Phương trình vận tốc v = x' = v = -A@sin(@t+®) 
Câu 5.D 
I=3i=Š 
Cường độ dòng điện không đôi được tính bởi công thức: t t 
Câu 6.C 
4? 
, Ộ E=m@?— 
Biêu thức tính cơ năng của một vật dao động điêu hoà 2 
Câu 7.B 


Hiện tượng giao thoa xảy ra khi có sự gặp nhau của 2 sóng kết hợp: hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao 
động cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha không đồi. 


Câu 8.B 

Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên có giá trị lớn nhất bằng A1 + A2 

Câu 9.B 

Sóng đọc là sóng có phương dao động của các phần tử môi trường vuông góc với phương truyền sóng 
Câu 10.B 

Biên độ, tần số, năng lượng toàn phần không đổi theo thời gian. 

Câu 1I1.B 


Điều kiện đề có thê hình thành sóng dừng trên sợi dây hai đầu có định có chiều đài l là 


kÂ 
l= 2; 
Câu 12.A 


Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là NI và Na. Đặt điện áp 
xoay chiều có giá trị hiệu dụng UỊ vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp 
để hở là U2. 
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Ta luôn có 
Câu 13.D 
Âm sắc phụ thuộc vào đồ thị đao động âm. 


Câu 14.D 


PP P P 1 1 3 2 2 
HD: Cường độ âm tại một điêm Ï = ss = 4mR?4rR2 = 4z4?4m4? = 5.10” W/m“ =5 mW/m 
Câu 15.C 


Có 2 biện pháp nhằm nâng cao hiệu suất truyền tải là: giảm R và tăng điện áp đầu đường dây truyền tải.. 
Tuy nhiên khi giảm R phải tăng tiết điện S của dây dẫn. Phương án này không khả thi do tốn kém kinh tế. 
Câu 16.B 


Biên độ dao động cưỡng bức của hệ không phụ vào pha ban đầu của ngoại lực cưỡng bức. 
Câu 17.A 

Công suất tỏa nhiệt của một mạch điện xoay chiều phụ thuộc vào điện trở thuần của mạch 
Câu 18.C 

Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của nó có cùng số prôtôn, khác số nơtron 

Câu 19.C 

Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong 

Câu 20.B 

Trong máy quang phô lăng kính, chùm sáng sau khi đi qua ống chuẩn trực của máy là chùm sáng song song 
Câu 21.C 

Tia tử ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ảnh sáng tím 

Câu 22.C 

Tốc độ của các photon trong chân không bằng với tốc độ ánh sáng 

Câu 23.A 

Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết tính cho một nuclôn 


Câu 24.C 
_ `. 
ULo = 2?2UCco —© ULeo<UCco — ZL <Zc — Hiệu điện thê trê pha hơn so với dòng điện. 
Câu 25.B 
TT TT TT TT 
HD: Hệ số công suất cos (ọ = cos ( Øu#w - #Ø¡¿Øi¡ ) = cos ( - #12: 12 12 ) ~0,87 


Câu 26.A 


Nguyên tắc của việc thu sóng điện từ dựa vào hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch LC 
Câu 27.B 


HDTa có bước sóng mạch dao động điện từ un = 2N; 


và “Ỷ=.. 4.107”F 
— Điện dung 4€. Lm 
À2 12 
" uy =—— =l6.10 F 
Và À„ = 21C-( Cy =EiiÊñ dung 4m .Cˆ 
Câu 28.A 
HD: Giải 
1 1 1 
®=———= > C= = sản 
vLC @" (2.107) ..10” 

Ta có 
Câu 29.D 
HD: Tại t= 0 ta có x= A => Pha ban đầu ọ = 0 
TT 2Tr2Tr 
44+=0,5s=>T=2s=>ø@= T 7T =7ïrrad/s 
Câu 30.A 

‡ 1 
HD: Z[,= Lo = 100 Q; ZC = €øcø = 200 @ => Tổng trở Z = |Z, — Zc|lZ„ — ZeÌ = 100 @ 
UU_ 200200 

Cường độ dòng điện hiệu dụng I = ZZ = 100100 = 2 A 
Câu 31.A 


Dải quang phô liên tục thu được trong thí nghiệm về hiện tượng tán sắc ánh-sáng trắng có được là do lăng 
kính đã tách các màu sẵn có trong ánh sáng trắng thành các thành phần đơn sắc 


Câu 32.A 
HD 
X.=3. HỆ cThe De =1,14mm 
VỊ trí vân sáng bậc 3 của tia tím là a 
D ' 
Xy >3 4 .. Hs 2,28mm 
VỊ trí vân sáng bậc 3 của tia đỏ là a 


— Bề rộng quang phổ bậc 3: AX¿ =Xạ —X, =2,28—1,14 = I,14mm 


Câu 33.B 


° ?ˆ U2cos @2U?cos ø2 (35.10%)ˆ (35.103) 
sư : : Me... — 2= 3 (500.103)2(500.103)2 — 
HD: Công suât hao phí ?np =R “ “099080 =>R= ng ? ? 10.10”. ( )“‹ ) 
490 


Câu 34.D 
HD 
Khi êlectron chuyên từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nó phát ra một phôtôn: 
1 2P 2i e< s00) 
^. E„—E¿ 
Câu 35.B 


HD: A =345 eV =3,45.1,6.10 12 J= 5,52 .10”12 J: he = 1,9875.102 


hchc_ 1,9875.10~251,9875.10~25 


Bước sóng giới hạn Àg = 4 4 = 55210”1° 5/5210” ~0 36 im 


Đề xảy ra hiện tượng quang điện thì A< À0 => Chọn đáp án B 


Câu 36.B 
HD: 
m 20 
= _ =- =12,1(g) 
Ta có: . 
Câu 37.A 
HD: 


Biểu thức sóng tại A,B_ u=acosot 


Xét điểm M trên trung trực của AB: 
AM =BM =d(cm)> I0 cm 
Biểu thức sóng tại M 
27 


UM = 2acos(oœtf- Ä `). 


Điểm M dao động cùng pha với nguồn khi 


2z 


ẦÀ. =2kn------ >d=kÀ= 3k> 10 
d=dmịn =4x3 = 12 em. 


Câu 38. B 

HD: VỊ trí cùng màu vân trung tâm: Xị 

Ta có: 

K.Ụo Áv -Kj: . 2Ô ky Ây, 2 

ký Àx„ 3k ^^, 3k, ^A, 4 
k 


Bội chung nhỏ nhất của kị : 


=X¿ =xX¿ =kidi= kyáy = kịiy => ky = kịA¿ = kịÀ; 


BCNN(k,)k, =4.5 =20 


Kị “À; 4K, À _ 5 ..K; 


k, A, 37k A 3k. 


9 
2 


— k,=3.5 = lỗ và k; =4.3=12 
Số cực đại giao thoa của màu lục là: 


Số cực đại giao thoa của màu tím là 
Câu 39. B 


HD: 


Lúc đâu: 


N;=k,—1=14.„ 


van 


N =kiTI=l9 An 


Cuộn sơ câp có x vòng dây bị nôi tắt 


si =0 = Â 
U; N,—x 
Khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 135 vòng thì 
Si Ló= —=... 
Uỷ NW,-x+135 
n SN ST À =. 
Lập tỉ sô: -- N; , thay vào (3) 
l§)) 2_ 4x+l35 
¬".. 7>. .- 
Lậpisó ) L6 5% (vòng) 
Câu 40.A 


Hướng dẫn giải: 
Suy Âp Si he CC 21c E a2 ai scfv2Ag)eeE = 
R 4 4 t 


